
知つておをたいこと 



本装置の導入や運用の際に知っておいていただきたい事柄について説明します。 


本装置の特長(一2ページ） . 本装置の特長や添が（または別売品)のソフトウエ 

アおよびを種オプションとソフトウエアの組み合 
わせによって実現できるシステム管理のための機 
能について説明しています。 

を部のさ)称と機能(一8ページ） . 本装置のを部のを称と機能についてパーツ単位に 

説明しています。 

システムの操作(一18ページ） . 本装置の電源の ON / OFF やスタンバイモードへの 

入り方について説明します。 

導入じあたって（一21ページ） . 本装置をご利用されるシステムを構築する際に 

知っておいていただきたい事柄や、参考となるア 
ドバイスが記載されています。 

お客様登録(一26ページ） . お客様登録の方まじついて説明しています。 

Express 5800シリーズ製品に関するさまざまな 
情報を入手できます。ぜひ登録をしてください。 
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本装置の特長 


お買い求めじなられた本装置の特長を次に示します。 



性能 


• Dualcore Intel ® Xeon ® Processor 7020 /7040 搭載 
- N 8 100-1 066: 2.66 GHz /2 x 1 MB 



- N 8 100-1 06ス 3 GHz /2 x 2 MB 
• 高速1 000 BASE - T /100 BASE - T /10 BASE-T イン 
タ フエー ス （ 1 Gbps /1 00 Mbps / 1 0 Mbps 対応） X 2 
• 高速メモリアクセス （DDRII 400規格インター ij - ブ 
方式） 

• 高速ディスクアクセス （ SAS ) 

• XceL 4™ サー バアクセラ レータキャッシュ 



信頼性 


• メモリ監視機能 （1 ビットエラー訂正/2ビット 
エラーお出） 

• メモリミラーリング機能 
• バスパリティ エラー お出 
• 温度お® 

• 異常通知 

• 内蔵ファン回転監視機能 
• 電源ユニットの冗長機能(ホットスワップ対 
応。） 

• ディスクアレイ 

• オートリビルド機能(ホットスワップ対応） 

• 目 I 0 S パスワード機能 



• ESMPR 0 プロダクト 

• サービスプ□セ、ソサ（リモートスーパーバイザ 
アダプタ II )を搭載 
• ディスクアレイユーティリティ 


守機能 

♦ DUMP スイ、ソチ(こよるメモリダンプ機能 


四張性 


参 64 -bit • 266 MHz PCI-X バス： 6ス□、ソト 

但し NEC 純正のオプシヨンボードは1 33 MHz ま 
でサポート 

• PCI ホ、ソトプラグ対応 

• 最大 32 GB の大容量メモリ 

(本装置を2台接続して8プ□セッサ構成(こした 
場合は最大 64 GB ) 

• 最大8プ□セ、ソサまでアップグレード可能 (8 プ 
□セ、ソサへはオプシヨンの 8- Way アップグレー 
ドキットが必要です） 

• リモートパワーオン機能 

• USB 2.0 対応 


に使える 

• Microsoft ® Windows ® Server 2003 Enterprise 
x 64 Edition 日本語版または Microsoft ® Windows ® 
Server 2003 Enterprise Edition 日本語版インス 
トール済み旧 TO (工場組み A み化荷)の場合） 

• 八ードディスクドライブはケーブルを必要としない 
ワンタッチ取り付け（ホ、ソトスワップ対応） 


胃富な機能搭載 

• グラフイツクスアクセラレータ 「Radeon 7000」 
探用 

♦曰 Torito Bootable DVD - ROM(no emulation 
mode ) フォーマツトをサポート 
• ソフトウェア Power Off 
• リモートパワーオン機能 
• AC-UNK 機能 


m 己診断機能_ 利なセットアツプユーテイリテイ 


• Power On Self-Test ( POST ) 

• システム彭断プ□グラム 

( EXPRESS 目 UILDER 内に格納) 


• EXPRESS 目 UILDER (システムセットアップユーテイリテイ） 

• ExpressPicnic (セットアップパラメータ FD 作成ユーテイリテイ） 

• BIOS Configuration/Setup ユーテイリテイ 
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本装置では、高い信頼性を磕保するためのさまざまな機能を提供しています。 

を種リソースの冗長化や、ディスクアレイなどといった八ードウエア本体が提供する機能 
と、本体に添がされている ESMPRO などのソフトウエアが提供する監視機能との連携によ 
り、システムの障害を未然に防止または早期に復旧することができます。 

また、停電などの電源障害からサーバを守る無停電電源装置、万一のデータ損失に備えるた 
めのバックアップ装置などといったを種オプション製品により、さらなる信頼性を磕保する 
ことができます。 

を機能はそれぞれじ(下の八ードウエアおよびソフトウエアにより実現しています。 


管理分野 

必要な八ードウエア 

必要なソフトウェア 

サーバ管理 

サーバ本体機能 

ESMPRO/ServerManager 

ESMPRO/ServerAgent 

ストレージ管理 
• ディスク管理 

ディスクアレイコント□—ラ* 
SAS RAID ボード ( A ) 

ESMPRO/ServerManager 

ESMPRO/ServerAgent 

Power Console Plus 

参バックアップ管理 

DAT / AIT / LTO など* 

Adaptec Storage Manager ™ 

NT バックアップツール 

ARCserve for Windows NT * 
BackupExec *、 NetBackup * 

電源管理 

無停電電源装置 ( UPS )* 

ESMPRO / AC * 

ESMPRO/AC Enterprise * 
ESMPRO/UPSController 
PowerChute plus * 

(ま） 

無停電電源装置により、使用する 
ソフトウェアが異なります。 

ネットワーク管理 

100 BASE - TX 接続ボード 

WebSAM / Netvisor * 


* オプション製品 


サーバ管理 

本装置はシステムボード上に標準でシステム監視チップを搭載しており、本装置に内蔵され 
ているじ(下のを種リソースを監視します。これらの八ードウェア機能と本装置管理用ソフト 
ウェア rESMPRO/ServerManager」、 「ESMPRO/Se「ve「Agent」が連携し、本装置の稼動 
状況などを監視するとともに万一の障害発生時にはただちに管理者へ通報します。 
ESMPRO/ServerAgent をインストールした場合、データビューアの項目ごとの機能可否は 
次ページの表のようになります。 


1知つておさたいこと 
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機能名 

可否 

機能概要 

八ードウエア 


〇 

HW の物理的な情報を表示する機能です。 


メモリバンク 

〇 

メモリの物理的な情報を表示する機能です。 


装置情報 

〇 

装置固有の情報を表示する機能です。 


CPU 

〇 

CPU の物理的な情報を表示する機能です。 

システム 

〇 

CPU の論理情報参照や負荷率の監視をする機能です。 

メモリの論理情報参照や状態監視をする機能です。 

I / O デバイス 

〇 

I / O デバイス(フ□、ソピーディスクドライブ、シリアルポート、 
パラレルポート、キーボード、マウス、ビデオ)の情報参照を 
する機能です。 

システム環境 


A 

温度、ファン、電圧、電源、ドアなどを監視する機能です。 


温度 

〇 

屋体内部の温度を監視する機能です。 


フアン 

〇 

ファンを監視する機能です。 


電圧 

X 

售体内部の電圧を監視する機能です。 


電源 

〇 

電源ユニットを監視する機能です。 


ドア 

X 

Chassis Intrusion (售体のカバー/ドアの開閉)を監視する機能 
です。 

ソフトウエア 

〇 

サービス、ドライバ、 0 S の情報を参照する機能です。 

ネットワーク 

〇 

ネットワーク ( LAN ) じ関する情報参照やパケット監視をする 
機能です。 

扳:張バスデバイス 

X 

拡張バスデバイスの情報を参照する機能です。 

BIOS 

〇 

目 IOS の情報を参照する機能です。 

□ーカルポーリング 

〇 

エージェントが取得する任意の MIB 項目の値を監視する機能 
です。 

ストレージ 

〇 

八ードディスクドライブなどのストレージデバイスやコント □ 

ーラを監視する機能です。 

ファイルシステム 

〇 

ファイルシステム構成の参照や使用率監視をする機能です。 

ディスクアレイ 

〇 

LSI Logic 社製および Promise 社製ディスクアレイコント□-ラ 
を監視する機能です。 

その他 


〇 

Watch Dog Timer による OS ストール監視をする機能です。 

0 S ストールをお化した場合は reset されます。 



X 

Shutdown イベント横化後ダイア□グによる Shutdown キャン 
セルを巧う機能です。 



X 

0 S STOP エラー発生後の通報処理を巧う機能です。 

必要(こ応じてに aveDump 」 のイベントを通報対象に設定して 
ください。 

〇：サポート 

A : —部サポート X :3 

巧ポ ー h 


メモリの Hot Add / Remove 機能使用時のメモリサイズの表示について 

Hot-Add/Remove 機能を使用して動的にメモリボードをあき差しした場合、 ESMPRO/ 
56「ソ6「1\/1311396「のデータビューアで[八ードウエア]-[メモリバンク HX] メモリバンクの[モ 
ジュールサイズ]じて、構成変更後のメモリサイズは反映されません。（《Xは動的に抜き差 
ししたメモリバンクの番号になります。 ） システム再起動後、メモリサイズは正しく反映さ 
れます。 

ESMPRO / ServerManager 、 ESMPRO / ServerAgent は、本装置に標準で添付されていま 

阿1 3 。 

各ソフトウ I アのインストール方法や使用方法は、各ソフトウ I アの説明を参照してください。 
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ストレージ管理 


大容量のストレージデバイスを搭載-接続できる本装置を管理するために次の点について留 
意しておきましょう。 

ディスク管理 

八ードディスクドライブの耐障害性を高めることは、直接的にシステム全体の信頼性を高め 
ることにつながると言えます。本装置で標準装備の SAS RAID ボード (A) や、オプションの 
ディスクアレイコント□ーラを使用することにより、八ードディスクドライブをグループ化 
して冗長性を持たせることでデータの損失を防ぐとともに、八ードディスクドライブの稼働 
率を向上することができます。 

また、専用の管理ソフトウェアじよってディスクアレイの状ミ兄をトータルじ監視し、障害の 
早期発見や予防措置を行い、八ードディスクドライブの障害に対して迅速に対処することが 
できます。 SAS RAID ボード (A) では Adaptec Storage Manager ™ により、オプションの 
ディスクアレイコント日ーラでは Power Console 円 us により、それぞれのコント日ーラを 
管理•監視します。 ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgent との連携によ 
り、ディスクアレイの状況をトータルに監視し、障害の早期発見や予防措置を行い、八ード 
ディスクドライブの障害に対して迅速に対処することができます。 


機能 

機能の概要 

RAID レベル 

RAID 0、 1、5、10 (RAID 1のスパン）、50 ( RAID 5 のスパン） 

ホ、ソトプラグ 

システムが稼働している状態で八ードディスクドライブなどのデバ 
イスを交換することができます。 

オートリビルド 

故障した八ードディスクドライブを新品の八ードディスクドライブに 
交換した後、残りの八ードディスクドライブのデータか6故障した八 
—ドディスクドライブが持っていたデータを自動的に復元します。 

エキスパンド 
キャパシティ 

稼働中のシステムを停止することなく八ードディスクドライブの増 
設をすることにより、ディスクアレイの使用可能領域や論理ドライ 
ブを自動的に拡張します。 


《 SAS RAID ボード ( A ) では、サポートする RAID レベルは RAID 0、 1、5、10 

( RAID 1 のスパン)となります。また、エ丰スパンドキャパシティ機能はサポートしません。 

>1： ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgen し Power Console Plus および Adaptec 
Storage Manager™ は、本装置に標準で添付されています。ソフトウエアのインストール方 
まや使用方まは、各ソフトウ：!:アの説明を参照してください。 

バックアップ管理 

を期的なバックアップは、不意のサーバのダウンに備える最も基本的な対応です。 

本装置には、データバックアップ用の大容量記憶装置と自動バックアップのためのを種ソフ 
トウエアが用意されています。容量や転送スピード、バックアップスケジュールの設をな 
ど、使用する環境に合わせて利用してください。バックアップデバイスを使用する場合は、 
N8141-28B デバイス増設ユニットが必要です。 


デバイス名 

説明 

DAT 

高性能、大容量なうえ、標準規格としての互換性も備えており、広く利用されている 
バックアップメディア。最大に G 目のデータバックアップが可能。ル〜中規模システ 
ム向け。 

AIT 

最大 25 GB のデータバックアップが可能。中規模システム向け。 


1知つておさたいこと 


己 



















DAT 


AIT 


アプリケーション名 

説明 

NTBackup(OS 標準） 

Windows 標準のバックアップツール。 

単体ノ \、ソクアップ装置に単純なバ、ソクアップを巧うときに使用。 

ARCserve 

(コンピュータ.アソシエイツ社） 

国内で最もポピュラーな PC サーバのバックアップツール。 
スケジュール運用が可能で、集合バックアップ装置、 D 目オンラ 
インバックアップなどに対応可能。 

目 ackupExec (ベリタス社） 

米国で最もポピュラーな PC サーバのバックアップツール。 
NTBackup と同ーテープフォーマットを使用。 

スケジュール運用が巧能で、集合バックアップ装置、 D 目オンラ 
インバックアップなどじ対応可能。 

NetBackup (ベリタス社） 

異種プラ、ソトフォーム環境で統合的な制御/管理を実現した、 
BackupExec の上位バックアップツール。基幹業務など大規模シ 
ステムまで対応。オープンファイルバックアップ、 Disaster 
Recovery を標準サポート。 D 目オンラインバックアップなどじ対 
応可能。 




ARCserve ( コンピュータ • アソシエイツ社 ) 




BackupExec ( ベリタス社 ) 


NetBackup ( ベリタス社 ) 
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電源管理 

商用電源のトラブルは、システムを停止させる大きな原因のひとつです。 

停電や瞬断に力□え、電圧低下、過負荷配電、電力設備の故障などがシステムダウンの要因と 
なる場合があります。 

無停電電源装置 (UPS) は、停電や瞬断で通常使用している商用電源の電圧が低下し始める 
と、自動的にバッテリから電源を供給し、システムの停止を防ぎます。システム管理者は、 
その間にファイルの保存など、必要な処理を行うことができます。さらに電圧や電流の変動 
を巧え、電源装置の寿命を延ばして平均故障間隔 (MTBF) の延長にも貢献します。また、ス 
ケジュール等による本装置の自動-無人運転を実現することもできます。 


ネットワーク管理 

ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgent を使用することにより、本装置に内 
蔵されている LAN カードの障害や、回線の負荷率等を監視することができます。 

また、別売の WebSAM/Netvisor を利用することにより、ネットワーク全体の管理を行うこ 
とができます。 


1知つておさたいこと 
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き部の名称と機能 

本装置のを部のを称を次に示します。 


装置前面 


①③③ ® ⑥®⑩⑩ 

_卢 


もを®山 ^ 
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® USB コネクタ 

USB 2.0 インタフェースに対応している機器と接続する。 

⑤ POWER ランプ 

電源コードを接統する （AC ON の状態）と緑色に点滅する 。 DC 
ON すると緑色に点灯する。 

⑤ POWER スイッチ 

電源を ON / OFF ずるスイッチ。一度押ずと POWER ランプが点 
灯し、電源 ON の状態になる。もう一度押すと電源を OFF にす 
る（一20ページ)。4秒 U 上押し続けると強制的に電源を OFF に 
ずる（一259ページ)。 

④ディスクアクセスランプ 

八ードディスクドライブにアクセスしているときに緑色に点 
灯する。 

⑥ □ケータランプ 

シングルノード構成では POST 中に点滅します。またマルチ 
ノー ド構成では、 POST 中にプライマリノード側では点滅し、 

セカンダリノー ド側では点灯します。□ケータランプは DC ON 
した後、2〜3分経過した後(画面に文字が表示されるとき）に点 
灯/点滅を開始します。 

⑥インフ オメー シヨンランプ 

システム-イベント-□グにエラーか警告のメッセージが登録 
されるとアンバーに点灯します。 LightPath 診断パネル上のラ 
ンプの点灯状態や、5章の Remote Supervisor Adapter II を参 
照してイベント□グの内容を確認してください。（エラーの内 
容によっては、 AC を OFF しないとランプの表示が消えない場 
合があります） 

なお、装置を長期間運巧した場合、 BMC の Event Log full が発 
生しインフォメーションランプが点灯します 。 BMC Event 
Log Full が発生しても、サーバ管理には影響ありません。定期 
メンテナンスなどの際に、 BMC □グのクリアを保守員に依頼 
してください。 BMC □グは BIOS Configuration / Setup ユー 
ティリテイから参照、クリアすることができます。 


® システム エラー ランプ 

システムでエラーが発生した場合、アンバーに点灯しま 
す。エラーした場所は Light Pa ホ診断パネル上の各デバ 
イスのランプや、イベント□グの内容から確認すること 
ができます。 

⑧オペレータインフ ォメーシヨ ンパネル•リリース ラッチ 

Light Path 診断パネルの表示内容を参照する場合や、 
装置をリセットする際は、このラ、ソチを解除してオペ 
レータインフォメーションパネルを手前に引き出しま 
ず。 

( D オペレータインフ ォメー シヨンパネル 
⑩ DVD-ROM ドラィブ 

DVD - R 0 M / CD - R 0 M のデータの読み出しを行う。 

⑩ - 1 DVD-ROM ドライブアクティブランプ 

DVD - R 0 M / CD - R 0 M ディスクにアクセスしている 
ときに点灯する。 

⑩ -2 イジェクトスイッチ 

DVD-ROM ドライブのトレーをイジェクトするス 
イッチ。 

⑩ -3 強制イジェクト ホール 

イジェクトスイ、ソチを押してもトレーが引き出され 
ない場合に使用する。 

⑩八ードディスクドライブス□ット 

八ードディスクドライブ増設用ス□、ソト。 2.5 インチの 
SAS 八ードディスクドライブが取り付けられる卜8 
章)。丸数字の後の数字はス□、ソト ID を示す。 

⑩静電気放電用コネクタ(保守用） 

保守時に静電気放電用のリスト•ストラップを接統し 
ます。 

⑩ラックマウント•リリースラッチ 

本体装置をラックから引き化す際は、このラッチを解除 
します。装置をラックへ押し込むとこのラッチによって 
□ックされまず。 


八ードディスクドライブは、オプション品です。八ードディスクドライブじあるランプじついて説明します。 



① ディスクアクティブランプ 

八ードディスクドライブにアクセスしているときに緑色に点 
灯ずる。 

② ディスクエラーランプ 

八ードディスクドライブにエラーが起きるとオレンジ色に点 
灯する。ディスクアレイを構成している場合、八ードディス 
クドライブのリビルドを実行中はオレンジ色に点滅する。 


1知つておさたいこと 
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装置前面(オペレータインフオメーシヨン/ v " ネル) 


①③ 



REMIND 


① REMIND ボタン 

REMIND ボタンを押ずことにより、オペレーターイン 
フオメーシヨンパネル上のシステムエラーランプを 
REMIND モードにすることができます。 

REMIND モードは、お化したエラーについて、直ぐに改 
善処置が行えない場合に使用します。システムエラーラ 
ンプは、 REMIND モード中は点滅し、 U 下のいずれかの 
条件が発生するまで REMIND モードのままになっていま 
す。 

• 事前に発生したエラーがすべて訂正されたとき。 

• 装置が再起動されたとき。 

• 新たなエラーが発生し、システムエラーランプが再び 
点灯したとき。 

② U セットスイッチ 

本体をリセットずるスイッチ(一7章、260ぺージ')。 


③ Li 呂 ht Path 診断パネル 

オペレータインフォメーションパネル前面のシステムエ 
ラーランプまたはインフォメーションランプが点灯した 
場合、オペレータインフォメーションパネルの上面にあ 
る Light Path 診断パネルの18個のランプのいずれかが点 
灯し、検出したエラーの場所や内容を確認することがで 
きます。各ランプの内容については、7章の LightPath 診 
断機構で詳しく説明しています。 


III 



R リリ 1 

III R リリ 1 

III 

R リリ 1 


R リリ 1 

III R リリ 1 
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□ □□□□□□□□□□ d 曰曰己□曰己己己□曰 DOm □□□□□□□□□□□□□□ 
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装置背面 












































































































































① RSA II LAN コネクタ 

LAN 上のネツトワークシステムを介して管理 PC と接続す 
る（一2章、38ぺージ)。100 Mbps/10Mbps 対応。 

② USB 1 (ち)/ USB 2( も)コネクタ 

USB2.0 インタフェースに対応している機器と接続する 
(一2章38ページ)。 

③ ビデオコネクタ 

ディスプレイ装置を接続ずる（一2章38ページ)。 

④ シリアルポートコネクタ A 

シリアルインタフェースを持つ装置と接続する。なお、 
専用回線に直接接続することはできません。 

⑥シリアルポートコネクタ B (兼システムマネージメ 
ントポート） 

シリアルインタフェースを持つ管理 PC と接続する。シス 
テムマネージメントポートとしての機能も兼用するが、 

本装置ではサポートしません。なお、専用回線に接続ず 
ることはできません。 

⑥ I / O ボードエラーランプ 

I/O ボードがエラーした場合、アンバーに点灯します。 

⑦ リモートスーパーバイザアダプタ II エラーランプ 

リモートスーパバイザアダプタ IKRSA II)のボードがエ 
ラーした場合、アンバーに点灯します。 

⑧ AC インレツト1 ( 左)/ AC インレツト2(ち） 

添付の電源コードを接続します。 

⑨ 31\/^拡張ポート1コネクタ 

本装置をもう一台の装置に接続してマルチノードを構成 
にする場合に使用します。 

⑩ SMP 拡張ポート1リンクランプ 

SMP 拡張ポート1の接統がアクティブな状態の時、緑色に 
点灯しまず。 

⑩ SMP 拡張ポート2コネクタ 

本装置をもう一台の装置に接続してマルチノードを構成 
にする場合に使用します。 

⑩ SMP 拡張ポート2リンクランプ 

SMP 拡張ポート2の接統がアクティブな状態の時、緑色に 
点灯しまず。 

⑩ SMP 拡張ポート3コネクタ 

本装置をもう一台の装置に接続してマルチノードを構成 
にする場合に使用します。 

⑩ SMP 拡張ポート3リンクランプ 

SMP 拡張ポート3の接統がアクティブな状態の時、緑色に 
点灯します。 


⑩ LAN 1コネクタ1 

LAN 上のネットワークシステムと接続する（一38ペー 
ジ)。1000 Mbps/100Mbps/10Mbps 対応。 

⑩ LAN ! リンクランプ 

LAN コネクタ1に接続した LAN にリンクしているときに 
緑色に点灯します。 

⑩ LAN 1アクティビティランプ 

LAN コネクタ1に接続した LAN 上にアクティビティがあ 
るときに緑色に点滅ずる。 

⑩ LAN コネクタ2 

LAN 上のネットワークシステムと接続する（一38ペー 
ジ)。1000 Mbps/100Mbps/10Mbps 対応。 

⑩ LAN 2 リンクランプ 

LAN コネクタ2に接続した LAN にリンクしているときに 
緑色に点灯しまず。 

® LAN 2 アクティビティランプ 

LAN コネクタ2に接続した LAN 上にアクティビティがあ 
るときに緑色に点滅ずる。 

® 未使用コネクタ 

本装置では使用できません。何も接続しないでください。 

® マウスコネクタ 

オプションのマウスを接続ずる （^2 章）。 

@キーボードコネクタ 

オプションの丰ーボードを接続する（^2章)。 

@ PCI - X ボード増設用ス□ット(目ス□ット） 

オプションの PCI ボードを取りがけるス□、ソト（一16 
ぺージ)。 

透） SAS RAID ボード ( A ) エラーランプ 

SAS RAID ボード (A) の異常を横化ずるとアンバー色に 
点灯する。 

@ PCI - X ボードエラーランプ 

PCI-X ボードの異常をお化するとアンバー色に点灯す 
る。巧章234ページ参照）。 

⑩ Dump スイッチ 

メモリダンプを採取する際に押す。 


12 



システム構ぶ 



の トップカバー ⑩ 

③ インシ ユレータ ⑩ 

③ I / O ボード ⑩ 

④ 電源ユニット ⑩ 

⑥フアン3,4，ス8 ⑩ 

⑥ フアン1，2，己，目 ⑩ 

⑦ メモリバックボード ⑩ 

⑧ メモリボード （ DIMM ) ⑩ 

⑨ 八ードディスクドライブ•タミートレー ⑩ 

⑩ 八ードディスクドライブ ® 


シヤーシ 

オペ レー タインフ ォメー シヨンパネ J レ 
DVD - ROM ドラィブ 
プ□セツヴ ( CPU ) 

ヒー トシンク 
プ□セツヴバツフル 
エアー バツフル 

VRM 

フ□ントべゼル 
プ□セツサボード 


1知つておさたいこと 
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プロセツサボー 



① プ□セッサソケット 

丸数字の後の数字はソケット番号を示す。ソケッ 
卜1, 2には標準でプ□セ、ソサが実装される。 

② プ□セッ サエラー ランプ 

プ□セ、ソサの異常をお出するとアンバー色に点灯 
する。丸数字の後の数字はプ□セ、ソサソケット番 
号を示す。巧章230ページ参照） 

③ VRM コネクタ 

丸数字の後の数字は VRM コネクタ番号を示す。 

④ VRM エラー ランプ 

VRM の異常をお化するとアンバー色に点灯する。 
丸数字の後の数字は VRM コネクタ番号を示す。 

巧章230ページ参照） 


(5) フアンコネクタ 

丸数字の後の数字はファン番号を示ず。 

⑥ メモリバックボードコネクタ 

丸数字の後の数字はメモリバックボードのス□、ソ 
卜番号を示ず。 

⑦ Li 呂 htPath 診断スイッチ 

プ□セ、ソサボードおよび、プ□セ、ソサボードに搭 
載されているモジュールの故障が発生した場合、 
保守交換のためにプ□セ、ソサボードを装置から取 
りかした後でも、このスイッチを押ずと巧障した 
部分のランプが個々に点灯し、故障している場所 
を確認することができまず。 

⑧ プ□セッサボードエラーランプ 

プ□セ、ソサボードの異常をお出するとアンバー色 
に点灯する巧章235ページ参照)。 
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メモリパックボー 


① DIMM ス□ット ④ 

丸数字の後の数字は対応する DIMM ス (D 

□、ソトの番号を示す。ス□、ソト#1および 
#3には 1GB の DIMM が標準で実装され ⑥ 

5。 ⑦ 

③ DIMM ス□ットエラーランプ 

DIMM の異常を検出するとアンバー色に ⑧ 

点灯する。丸数字の後の数字は対応する 
DIMM ス□、ソトの番号を示す。 @ 

③ Li 呂 htPath 診断スイッチ ⑩ 

メモリバックボードおよび、メモリバ、ソ 
クボードに搭載されている DIMM の故障 
が発生した場合、保守交換のためにメモ 
リバックボードを装置から取り外した後 
でも、このスイッチを押すと故障した部 
分のランプが個々に点灯し、故障してい 
る場所を確認することができます。 


Li 呂 htPath 診断スイッチ POWER ランプ 
メモリバックボードエラーランプ 
(7 章231ページ参照） 

プ□セッサボード接続コネクタ 
メモリホットスワップ Enabled ランプ 
(8 章309ぺージ参照） 

メモリバックボードエラーランプ 

(7 章231ページ、8章309ページ参照） 

メモリポートパワーランプ (8 章309ページ参照) 
メモリバックボードイジェクタ 
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PCI - X ボードス□ット 

① -1:PCI#1 (64-bit • 266MHz. 3.3V PCI-X) 

©-2: PCI#2 (64-bit • 266MHz、3.3V PCI-X) 

©-3： PCI#3 (64-bit • 266MHz、3.3V PCI-X) 

① -4: PCI#4 (64-bit • 266MHz、3.3V PCI-X) 

の-己： PCI#5 (64-bit • 266MHz、3.3V PCI-X) 

① -6: PCI#6 (64-bit • 266MHz、3.3V PCI-X) 

PCI - X ス□ット ATTENTION ランプ(各ス□ットにり固) 
PCI - X ス□ット POWER ランプ(各ス□ットに1個） 

SAS RAID ボード ( A ) コネクタ 

PHP ボードケーブルコネクタ 

I / O ボードコネクタ 

SAS バックプレーン電源コネクタ 

PCI - X ボード POWER GOOD ランプ 





PCI-X ボー 


①②^④⑥⑥⑦遺 


16 















































































フ□ント USB ケーブル 
リチウムパツテリ 
シリアルポートコネクタ A 
シリアルポートコネクタ B 



SAS 1 コネクタ 
SAS 2 コネクタ 

リモートスーパーバイザアダプタ II コネクタ 
メディアバックプレーンケーブルコネクタ 
Li 呂 htPath 診断パネルケーブルコネクタ 


⑥⑦⑥這 



①②③3 S 
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システムの操作 

システムの電源を ON / OFR こする方法とスタンバイモードの起動方法、電源 ON 後に自動的に始まる自己テ 
ストの概要について説明します。 


電源の ON 


添付の電源コードを本体背面の AC インレットじ差し a み、 AC 電源が供給されたところで AC 
ON の状態になります。この時点では DC 電源は OFF のままです。 

DC 電源を ON にするにはじ(下の方まがあります。 

• 手動電源 ON 廣源コードが接続されていることを磕かめた上で、 POWER スイッチを押し 
てください） 

• 自動復帰の C 電源が ON の状態で停電などによって AC 電源の供給が途絶えた場合は 、 AC 
電源が再び供給された時点で自動的に DC 電源が ON になります） 

• Remote Supervisor Adapter 11 によるリモート制御 
手動で DC 電源を ON する場合にはじ(下の手順に従ってください。 

1 . モニタなど本体に接続している周辺機器の電源を ON にする。 

2 . 電源コードが確実に接続されていることを確認する。 

電源コードが接続され、 AC 電源が供給されたところで本体の AC 電源は ON の状態になります。 

3. AC 電源 ON か630秒 J ： i 上の間隔をあけ、 POWER スイ、ソチを押す。 

AC を ON すると POWER ランプが点滅し、 DC を ON すると POWER ランプが点灯します。 


POWER POWER 
ランプ スイ、ソチ 



18 




























































POST (電源 ON 自己試験)の概要 


システムの電源を ON にすると、本装置のコンポーネントと一部のオプションの動作を橫査 
する一連のテストが実行されます。この一連のテストを 「 POST 」 と呼びます。 

POST で問題が何も橫化されなかった場合は、ビープ音が1回鳴り、オペレーティングシス 
テムまたはアプリケーションプ□グラムの最初の画面が表示されます。 

また、パワーオンパスワードを設をしている場合には、 POST の終わりでパスワードの入力 
を要求されます。画面の指示に従ってパスワードを入力し、く Erite 「> キーを押してくださ 
い。 

システムの構成が変更された場合旧 IOS Configuration / Setup ユーティリティでの設を変更 
ち含む)には、ビープ音が2回鳴ります。 

POST で問題が橫化されると、ビープ音が2回じ(上鳴り、画面にエラーメッセージが表示さ 
れます。詳しくは7章を参照してください。1つの問題で複数のエラーメッセージが化され 
ることがあります。その場合には、最初のエラーメッセージの原因を解ずする処置をとっ 
てください。最初のエラーメッセージの原因を解消した後で、テストをもう一度実行する 
と、通常、他のエラーメッセージは表示されなくなります。 POST 偉源オン自己試験)ビー 
プコードは、連続して鳴る長いビープ音と短いビープ音の組み合わせです。 

POST 中にシステムのを種設をユーティリティの起動を促すメッセージが表示されます 。 W 
下にメ 、ソ セージの種類とユーティリティの概略を説明します。 

• Press F1 for Setup 

システム BIOS の設定をするためのユーティリティが起動します。起動メッセージが表示 
されたら、く F 1> 羊一を押してください。詳しくは、5章で説明しています。 

• Press F2 for Diagnostics 

本機能はサポートしていません。 

• Press F1 2 to select boot device 

巨0 ot 先のデバイスを選択します。 

• Press <Ctrl><A> for Adaptec RAID Configuration Utility! 

本体標準装備の SAS RAID コント□ーラのコンフィグレーションユーティリティが起動 
します。起動メッセージが表示されたら、く Ct 「 l > キーを押しながらく A > 丰一を押してく 
ださい。詳しくは、5章で説明しています。 

• その他 

オプションの PCI ボードで、ボード上に専用の ROM (オプション ROM ) を搭載している 
ボードの中には、ボード専用のセットアップをするユーティリティを起動させるメッ 
セージを表示させる場合があります。例えば、ディスクアレイコント□ーラでは、ボー 
ド自身の BIOS の設ををするためのユーティリティやディスクアレイをコンフィグレー 
ションするためのユーティリティなどがあります。詳しくはボードに添付の説明書を参 
照してください。 


1知つておさたいこと 
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電源の OFF 


電源を OFR こする場合はじ(下の手順に従ってください。 

1 . 0 S のマニュアルを参照して適切な手順でシャツトダウンを実行する。 

2. POWER スイ、ソチを押す。 

システムはスタンバイモードになります。 



• システムは DC 電源を OFF にした状態にありまず。 AC 電源は ON のが態です。ずべての電源 
を OFF にずるには、電源コードを取りがさなければいけません。 

• DC 電源を OFF にした後は30砂 ly 上の時間をあけてか 50 N にしてください。 

3. 電源コードを本体か6取り外す。 


リセット，己 IOS 設定値のクリア 


万一、システムをリセットする場合や BIOS 設を値をクリアする場合は、それぞれじ(下の章 
を参照してください。 

• システムのリセット•強制電源 OFF 

一7章の259ページ 

• BIOS 設定値のクリア 

一 5章 
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導入に友たつて 


本装置を導入するにあたって重要なポイントについて説明します。 

システム構築のポイント 

実際にセツトアップを始める前に、 w 下の点を考慮してシステムを構築してください。 




運用方法の検討 

「本装置の特長」での説明のとおり、本装置では運用管理-信頼 
性に関するろくの八ードウェア機能や添付ソフトウェアを備え 
ています。 

システムのライフサイクルの様々な局面において、「を八ード 
ウェア機能および添がソフトウェアのどれを使用して、どのよ 
うに運用するか？」などを橫討し、それに合わせて必要な八ード 
ウェアおよびソフトウエアのインス I ル/設をを行ってくださ 
い。 


扛キュリ^心•つ 

资ォト -7 み苗をみ? vf 5 源—が 



稼動げ況-障害の監視および保守 

本装置に標準で添がされた rESMPRO / ServerManager 」、 「 ESMPRO / S が ve 「 Agent 」を利 
用することにより、リモートから装置の稼動状況や障害の監視を巧い、障害を事前に防ぐこ 
とや万一の場合に迅速に対応することができます。 

本装置を運用する際は、 「 ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「」、 「 ESMPRO / Se 「 ve 「 Agent 」を利用 
して、万一のトラブルからシステムを守るようムがけてください。 


与巧 

1 巧 NEC フイールディング（株） 



なお、本装置に障害が発生した際に、 NEC フィールディング(株)がアラーム通報を受信して 
保守を行う「エクスプレス通報サービス」を利用すれば、低〕ストで Express 5800シリーズの 
障害監視-保守を行うことができます。 

「エクスプレス通報サービス」をご利用することもご橫討ください。 


1知つておさたいこと 
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システムの構築-運用にあたっての留意点 

システムを構築-運用する前に、次の点について磕認してください。 


出荷時のげ態を確認しましょう 

お買い求めになられた本装置を導入する前に、本装置の化荷時の状態を確認しておいてくだ 
さい。本装置では、ごを文により化荷時の状態に次の2種類があります。 


出荷時のモデル 

説明 

カスタムインストール 

目 TO (工場組み} A み化荷）（こて Windows Server 2003 x64 
Editions、Windows Server 2003を指定された場合。 

ホインストール 

ディスクレスモデルを購入され、目 TO (工場組み込み出荷）（こ 
よる OS のインストールを希望されなかった場合。 


化荷時のオペレーティングシステムのインストール状態により、必要なセットアップ作業が 
異なります 。 Windows Server 2003 x 64 Editions については 3 章 、 Windows Server 
2003については4章の説明に従ってセ、ソトアツプを行ってください。 


セットアップの手順を確認しましょう 

システムを構築するにあたり、本装置のセットアップは必要不可欠なポイントです。 

本装置のセットアップを始める前にセットアップをどのような順唐で進めるべきか十分に橫 
討してください。 

必要のない手順を含めたり、必要な手順を省いたりすると、システムの構築スケジュールを 
狂わせるばかりでなく、本装置が提供するシステム全体の安定した運用と機能を十分に発揮 
できな<なります。 

1. 運用方針と障害巧策の検討 

本装置の八ードウエアが提供する機能や採用するオペレーティングシステムによって運 
用方針やセ车ュリティ、障害への対策方法が異なります。 

「本装置の特長にページ)」に示す本装置の八ードウエアやソフトウエアが提供する機能を 
十分に利用したシステムを構築できるよう橫討してください。 

また、システムの構築にあたり、ご契約の保守サービス会社および弊社営業担当じご相 
談されることもひとつの手だてです。 


2. 八ードウてアのセットアップ 

本装置の電源を ON にできるまでのセットアップを確実に行います。この後の「システム 
のセットアップ」を始めるために運用時と同じ状態にセットアップしてください。詳しく 
は、2章、5章、8章に示す手順に従ってください。 

八ードウエアのセットアップには、オプションの取り付けや設置、周辺装置の接続に化 
えて、内部的なパラメータのセットアップも含まれます。ご使用じなる環境に合わせた 
パラメータの設をはオペレーティングシステムや管理用ソフトウエアと連携した機能を 
利用するために大切な手順のひとつです。 
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3. システムのセットアップ 

オプションの取り付けや BIOS の設をといった八ードウエアのセットアップが終わった 
ら、八ードディスクドライブのパーティションの設をやディスクアレイの設定、オペ 
レーティングシステムや管理用ソフトウエアのインス I -ールに進みます。 

く初めてのセットアップの場合> 

初めてのセットアップでは、お客様がを文の際に指をされたインス!'''ールの状態に 
よってセットアップの方法が異なります。 

「カスタムインストール」を指をして購入された場合は、本装置の電源を ON にすれば 
自動的にセットアップが始まります。セットアップの途中で表示される画面のメッ 
セージに従って必要事項を入力していけばセットアップは完了します。 

「ホインストール」にて購入された場合は、添付の 「 EXPRESSBUILDERJCD - ROM が 
提供する自動セットアップユーティリティ「シームレスセットアップ」を使用します。 
シームレスセットアップでは、はじめにセットアップに必要な情報を選択-入力する 
だけであとの作業はシームレス（切れ目なく）で自動的に行われます。 

く再セットアップの場合> 

Windows Server 2003の場合はシームレスセットアップを使用してください。煩雑 
な作業をシームレスセットアップが代わって行ってくれます 。 Windows Server 
2003 x 64 Editions については 、 「Windows Server 2003 Enterprise x 64 Edition イ 
ンストレーションサプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を使用 
してください。 

■: インストールする OS によってセットアップの手順が変わります。 

rE37n 


本装置がサポートしている 0 S はじ(下のとおりです。 

— Microsoft ® Windows Server™ 2003, Enterprise x 64 Edition 日本語版似降、 
「Windows Server 2003 x 64 Editions 」 と呼ぶ） 

— Microsoft ® Windows ® Server ™ 2003 Enterprise Edition 日本語版 （ W 降、 
「Windows Server 2003」と呼ぶ）です。 

その他の OS をインストールするときはお買い求めの販売店または保守サービス会社にお 
間い合わせください。 

「Windows Server 2003」では、ディスクアレイの設定:から管理用ソフトウエアのイン 
ストールまでの作業をシームレスセットアップが行います。本装置固有のセットアップ 
は （0 S を除く）、シームレスセットアップが代わりに行ってくれます。セットアップで 
は、シームレスセットアップを利用することをお勧めします。 

w-oira 

Windows Server 2003 x 目4 Editions ではシームレスセットアップは使用できません。 
「Windows Server 2003 Enterprise x 目4 Ed け ion インストレーシヨンサプリメントガイ 
ド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を使用してください。 


1知つておさたいこと 
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4. 障害処理のためのセットアップ 

障害が起きたときにすぐに原因の見極めや解巧ができるよう障害処理のためのセット 
アップをしてください 。 「Windows Server 2003 x 64 Editions 」 および 「Windows 
Server 2003」に関しては、本書で説明しています。 

己.管理用ソフトウェアのインス!-ールとセットアップ 

出)荷時にインス I -ー ル済みの管理用ソフトウェアや、 シームレス セットアップや マニュ 
アルでインストールしたソフトウェアをお使いになる環境にあった状態にセットアップ 
します。また、本装置と同じネットワーク上にある管理 PC にインストールし、本装置を 
管理-監視できるソフトウエアもあります。併せてインストールしてください。詳しく 
は6章をご覧ください。 


各運用管理機能を利用するにあたって 

本装置で障害監視などの運用管理を行うじは、本装置に添付された ESMPRO / ServerAgent 、 
ESMPRO / ServerManager または別売の同ソフトウェアが必要となります。 

この後で説明するセットアップ手順またはソフトウェアの説明書(別売の場合)に従ってをソ 
フトウェアのインス I -ールおよび必要な設定を行ってください。 

を運用管理機能を利用する際には、 U 下の点にごを意ください。 

ヴーノ（管理機能を利用するにあたって 

• CPU / メモリ縮退状態からの復旧や CPU やメモリを巧換した場合は、目 I 0 S のコンフィグ 
レーションが必要です。「システム BIOS ® 章)」を参照してを項目を設をしてください。 

• 本体のをコンポーネント （ CPU / メモリ/ディスク/ファン）の使用状況の監視やオペレー 
ティ ング システムのス トール監視など、監視項目によっては E S M P R 0 / 
ServerManager 、 ESMPRO / ServerAgent でしきい值などの設定が必要になります。詳 
細は、をソフトウェアに関する説明やオンラインヘルプなどを参照してください。 

ストレージ管理機能を利用するにあたって 

• ディスクアレイシステムを使用する場合 

本装置標準装備の SAS RAID ボード ( A ) を使用する場合は Adaptec Storage Manager ™ 
を、オプションのディスアレイコント□—ラを使用する場合は Power Console 円 us を 
インストールしておく必要があります。6章の 「Adaptec Storage Manager ™」、 
「Power Console 円 us けーパ)」の説明に従ってそれぞれのソフトウェアをインス I 
ルしてください。また、リモートからの監視をする場合は別途、管理 PC に Adaptec 
Storage Manager ™ または 、 Power Console Plus (管理 PC ) をインストールしてくだ 
さし、 

ディスクアレイシステムを構築する際は、ディスク稼働率や予防保守性を高めるために 
も、これらのソフトウェアを使ってアレイディスクの整合性チェックなどを定期的に 
行ってください（詳しくはオンラインド车ュメント 「Adaptec Storage Manager ™ ユー 
ザーズガイド 」、 「Power Console 円 us ユーザーズガイド」を参照してください）。 

• バックアップファイルシステムを使用する場合 

テープドライブを使用する場合はクリーニングテープを使ってを期的にへ、ソドを清掃す 
るようムがけて<ださい。ヘッドのミちれはデータの読み書きエラーの原因となり、デー 
夕を正しくバックアップ/リストアできなくなります。 
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電源管理機能を利用するにあたって 

無停電電源装置 （ UPS ) を利用するには、専用の制御用ソフトウエア （ ESMPRO / 
UPSController、PowerChute plus ) または、オペレーティングシステム標準の UPS サービ 
スのセットアップが必要です。 



お客様登録 

弊社では、製品ご購入のお客様に rClub Express 会員」への登録をご案内しております。添付の「お客様登 
録申込書」に必要事項をご記入の上、エクスプレス受付センターまでご返送いただくか 、 Club Express の 
インターネ 、ソ トホームページ 

http://club.express.nec.co.jp/ 

にてご登録ください。 
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Club Express を貝サービス 
■おさ様登錄内容ずを 
(7 ンケートを好内宮を更もこちら ) 
■ ほ入品■一覧 
■巧入品登録 
■ を員規が） 

■ 個人 ’ 悟沛巧譲ボ U シー 

毀占わを宿り 

■ さ料结かお R3 い合わせ 
■巧ぶなぶま巧シール 
■I システム巧ぶガイド 

Web サポート 

■ テクニカル巧し 1 合わせ 
■ユーザズガイド 
■ モジュールのさ’ウンロード 
■テクニカルガイド 
■テクニカル FAQ 

わ巧なち巧巧 

■IT トレンド情ま R 
■ビジネス B に LOBE 

■C lub Express へのごま見 


Express 5800 シリーブ。 00/600/50 シリーブ)をごネリ用のお杳様を巧象に様々 
な特典をご提供する豊錄制の会員サービス 「Club Express 」 が新しくなりまし 
た。 

•会具登録巧みの方は一- 

登綠巧容の変更、 ご購入いただいた製品の一覧や新規登錄、お問合せはこちら 
からお願し 1 致します。 

Club Express _し〇各 m 


♦ 初めての会員登海の方は… 

Express 5800 (1 00/600/50 シリー ;0 のご購入を検討されてし、るわ査様もしくはご賭 
入されてし、るわ査様を巧象に、を種サービスや下記特典をご提イ共致します。 

会員登録し、ただくと、会員 ID むなワードを発行し、々回划遂はその ID でサービス 
させ。、ただきます。是非この機会にご登録をも ' 願 L 、致します。 

が規.を録 


參 ClubExpress 会員番号「580**..」をわ持ちの方は… 

2000 年 8 月な前に ClubExpress 会員尝錄された方は、会員 I D が変更となりました。 
お手数ですが UTF から会員 ID 変更手結きをわ願い致します。 

ClubExpress 会目のをお 




zl 


-| r [ザインターネット 


rClub Express 会員」のみなさまには、ご希望により Express 5800シリーズをご利用になる上で役立つ情 
報サービスを、無料で提供させていただきます。サービスの詳細は Club Express のインターネットホーム 
ページにて紹介しております。是非、ご覧ください。 
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